


Ondan ateşlisi yok! 





Carrier Yüksek Sıcaklık Isı Pompası'nın 80'C'ye varan su çıkış 
sıcaklığı sayesinde evde radyatör ilavesi yapmanıza ya da mevcut 
sistemi değiştirmenize gerek kalmaz. Geleneksel kazan 
sistemlerine göre 9065'e varan enerji tasarrufu sağlarsınız. 


Ayrıntılı bilgi: alarko-carrier.com.tr 





444 0128 “Klimanın Mucidi” 
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